JAKOB PAULI 


naczelnik c. k. olównego urzędu clow. z szczakowy, 


przeżywszy lat 58, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, w dniu 21 Czerwca 
1885 roku zakończył życie. 


W ciężkim żalu pozostały syn i córka, zapraszają Krewnych i Przyjaciół na pogrzeb, który się 
odbedzie we Wtorek dnia 23 Czerwca 1885 roku, o godzinie 6 popołudniu, z domu pod Nr. 22 
przy ulicy Lubicz, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 
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